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Svante Arrhenius – Biografia, contribuições sobre efeito estufa
Svante August Arrhenius (1859-1927) foi um químico e físico sueco. Recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1903 pela teoria da dissociação eletrolítica, e em 1896 publicou um dos primeiros cálculos de quanto a temperatura da Terra mudaria com mais ou menos dióxido de carbono (CO2) no ar (Fundação Nobel, biografia; Arrhenius, 1896).
Ficha
	Nascimento	19 de fevereiro de 1859, em Vik, perto de Uppsala, Suécia
	Morte	2 de outubro de 1927, em Estocolmo; sepultado em Uppsala
	Formação	Universidade de Uppsala (desde 1876); doutorado em 1884
	Cargos	professor de física e reitor da Escola Superior de Estocolmo; chefe do Instituto Nobel de Físico-Química
	Prêmios	Nobel de Química (1903), Medalha Davy, Medalha Faraday (1914); membro estrangeiro da Royal Society (1911)

Fontes da ficha: Fundação Nobel, biografia; Fundação Nobel, fatos.
Linha do tempo
	Ano	Fato
	1876	entra na Universidade de Uppsala para estudar matemática, química e física
	1881	vai para Estocolmo trabalhar com o professor Erik Edlund, na Academia de Ciências
	1884	defende a tese sobre a condução de eletricidade pelas soluções; no fim do ano, torna-se docente de físico-química em Uppsala, o primeiro da Suécia nessa área
	1894	casa-se com Sofia Rudbeck
	1895	torna-se professor de física da Escola Superior de Estocolmo
	1896	publica o artigo sobre o efeito do CO2 na temperatura
	1897 a 1905	é reitor da Escola Superior de Estocolmo
	1903	recebe o Nobel de Química
	1905	a Academia de Ciências decide criar o Instituto Nobel de Físico-Química, com ele como chefe; casa-se com Maria Johansson
	1927	morre em Estocolmo

Fonte: Fundação Nobel, biografia.
A teoria que deu o Nobel
Arrhenius estudou por que algumas soluções conduzem eletricidade. A explicação dele, a dissociação eletrolítica, diz que sais, ácidos e bases, ao se dissolverem em água, se dividem em partículas com carga elétrica, os íons, e são eles que levam a corrente. O Nobel de 1903 foi dado “em reconhecimento aos serviços extraordinários que prestou ao avanço da química” com essa teoria (Fundação Nobel, fatos).
O artigo de 1896
	Título	“On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground” (“Sobre a influência do ácido carbônico do ar na temperatura do solo”); “ácido carbônico” era o nome dado então ao CO2
	Onde	revista Philosophical Magazine, volume 41, páginas 237 a 276; apresentado à Academia Real de Ciências da Suécia em 11 de dezembro de 1895
	O que queria explicar	as eras do gelo, que, pela altura da neve nas montanhas, tinham sido de 4 a 5 °C mais frias do que hoje
	O resultado	com o dobro do CO2, a média anual subiria de 4,95 a 6,05 °C, conforme a faixa de latitude; com 2,5 a 3 vezes o CO2, o Ártico esquentaria de 8 a 9 °C
	A queima de carvão	o artigo cita o colega Arvid Högbom, que estimava a produção de carvão em cerca de 500 milhões de toneladas por ano e via na indústria moderna uma fonte de CO2 para o ar

Fonte: Arrhenius, 1896, texto no Le Moyne College. As contas foram feitas à mão, com lápis e papel, num trabalho de meses (Science History Institute, 18/7/2016). O mecanismo está em o que é o efeito estufa.
Você sabia?
Arrhenius via o aquecimento como uma coisa boa. No livro “Worlds in the Making” (“A formação dos mundos”), na edição em inglês de 1908, ele escreveu que, com mais CO2, “podemos esperar viver eras de climas mais uniformes e melhores” (Science History Institute, 18/7/2016).
Termos vizinhos

	O que é o efeito estufa (link).



	Joseph Fourier (link).



	Guy Callendar (link), que em 1938 ligou o aquecimento medido ao CO2.



	Charles Keeling (link).



	Wallace Broecker (link).



Resumo: principais perguntas e respostas
Quem foi Svante Arrhenius? Um químico e físico sueco (1859-1927), Nobel de Química de 1903, que em 1896 calculou o efeito do CO2 sobre a temperatura da Terra.
 
 Por que Arrhenius ganhou o Nobel? Pela teoria da dissociação eletrolítica: sais, ácidos e bases, dissolvidos em água, se dividem em íons, partículas com carga elétrica que conduzem a corrente.
 
 O que Arrhenius calculou em 1896? Que o dobro do CO2 no ar elevaria a temperatura média em cerca de 5 a 6 °C. O objetivo dele era explicar as eras do gelo.
 
 Arrhenius previu o aquecimento global? Ele mostrou que mais CO2 aquece a Terra e citou a queima de carvão como fonte desse gás, mas via o aquecimento como algo bom, segundo o que escreveu em 1908.
 
 Quem ligou depois o aquecimento medido ao CO2? O engenheiro inglês Guy Callendar, em 1938.
 

Fontes

	Fundação Nobel. Svante Arrhenius, biographical.
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